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BWC-130MS03Ayj-x 

取扱説明書 


A ご巧用に際してのミま意事項 

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 
項を必ずお守りください。 

•本製品を次の場所に設置しないでください。感電•火災の原因 
になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 

強い磁界•静電気•震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日 
光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電•漏水 
の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ 

•本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 

•本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

•本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってくださし、。 
•異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、瞥社サポートセン 
ターまたはお買い上げの販売店にご相談くださし、。 

_み>重^|511こ*^し、了- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 

の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョン受信機にぶ接して使用されると、受信障害を引き起こ 
すこ^があ U ホす 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 


r 受信障害について- 

ラジオやテレビジョン受信機(が下、テレビ)などの画面に発生す 
るチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、本製 
品の電源を OFF にするか、本製品をいったん取り外してくださし、。 
その後、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、が後 
は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 

•本製品と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる 
•本製品と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる 




お使いになる前に、捆包内容、製品各部の名称や製品仕様を/ ッケー 
ジでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの版 
売店にご連絡ください。 



本製品は、/くソコンの USB ポートに接続すると、自動的にドライノくがイ 
ンストールされます。ドライバのインストールが完了したら、付属の CD 
をパソコンにセットして、ソフトウェアをインストールしてください。 




Windows Vis ねをお使いの場合は、セットアップ中に「認識で 
きないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求して 
います」や「続行するにはあなたの許可が必要です」という 
メッセージが表示されることがあります。その場合は、間可] 
または[続行]をクリックして、セツトアップを続行してくださし、。 


(1) 付属の CD をパソコンにセットします。 CD をセットすると、「簡単セ 
ットアップ」画面が起動します。 

《 Windows Vista をお使いの場合、 CD をセットした際に「自動再 
生」画面が表示されることがあります。 

その場合は、 [EasySetup.exe の実巧]をクリックしてください。 


(2)「 AMCap のセットアップ」を選択し、欄始]をクリックします。 



(3) 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら、内容を確認します。 
同意する場合は、隔意する]をクリックします。 

(4) インストールを開始します。 [Next] をクリックします。 

(5) 「User Name」 欄にユーザー名を、 「Company Name」 欄に会社名 
を入力します。 「Anyone who uses this computer」 を選択し、 
[Next] をクリックします。 



(6) ファイルの〕ピーを開始します。 [Next] をクリックします。 

(7) [Finish] をクリックします。 



脚しばらくすると、簡単セットアップ画面に戻りますので、敝了]を 
クリックして、画面を閉じます。 

从上でソフトウェアのインストールは完了です。 

同 Magic-i や BUFFALO Skype も簡単セットアップからインス 
S 卜ールできます。必要に応じてインストールしてくださし、。 

メモ 



ソフトウェアのアンインストールは、コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (WindowsVis ねでは、ロログラムのアンインストールヴログラムと機 
能)])で行えます。 

画面の指示にしたがって、アンインストールしてください。 



参カメラを使ってみよラ 

[スタートト[(すべての）プ□グラムト [BUFFALO]-[BUFFALOUSBPCCamera] の順にクリックし、 
[AMCAP] を選択します。 

《 AMCAP を起動しても、画面に何も表示されないと到ま、デバイスの選択が正しくない可能性が 
あります。 [Devices] メニューの山 SB 2.0 Camera] (または山 SB ビデオデバイス])を選択してく 
ださい。 



参各種設定 

[Options] メニューにて画質調整等の各種設定を行います。 



[Video Capture Filter] 

陋像の調整]タブにて画質等の調整を巧います。 



明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設 
定することができます。特に問題がなけれ肤 
既定値でご利用ください。 


- [Audio Format] 

サウンド形式の設定を行います。 

《 [Capture] メニューの 「Capture Audio 」 にチ:！:ックが入って 
ない(初期設定ではチェックなし)とグレー表示され、設定は 
できません。 



[Preview] 

チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビ 
ュー でさます。 

r #| チェックが入ってないと、画面に何も映りません。必ず 
チェックを入れてプレビューを有効にしてくださし、。 

ま意 


[Audio Capture Filter] 

オーディオ入力に関する設定を行います。 

《ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク第がセットアップ 
されてし、て、 [Devices] メニューでチェックが入ってない湖期 
設定ではチェックなし)と表示されません。 



[Video Capture Pin] 

ビデオ形式や圧縮の設定を行います。 



130万画素を利用するためには、色空間 
/圧縮を 「YUY2」 に出カサイズを 


「1280 X 1024」にする必要があります。 

《ご利用になるためには DirectX9.0c が 
降をインストールしてくださし、。 


















































































































































































































参ビデオキヤプチヤしてみよう 

(1)[File] メニューの [Set Capture File] をクリックしてキヤプチヤした 
動画の保存先を指定します。 




(3) [Ready to Capture] ダイアログが表示 
されます。 [0K] をクリックします。 


Ready to Capture ^^9. 

Select OK to start capture of 
video sequence to: i 

C ぶ Use rs¥Su ppl^Documen わ ¥h 

[ OK 1 Cancel J 


(4) に apture] メニューの [StopCapture] をクリックするとキヤプチヤ 
が終了します。 


フ レームレー トを変えたいとき 

①に apture] メニューの [Set Frame Rate] をクリックします。 


感 に hoose Frame Rate] ダイアログ 
が表示されます。ご希望の数値に 
変更して [0K] をクリックします。 


Choose Frame Rate 



撮影時間の上限を決めたいとき 

①に apture] メニューの [Set Time Limit] をクリックします。 

Capture Time Limit l| 


感 に apture Time Limit] ダイアログ 
が表示されます。ご希望の時間を 
設定して [0K] をクリックします。 


厂 Use Time Limit 
Time L 




ij 


ファイルサイズの上限をミ央めたいとき 

① [File] メニューの [Allocate File Space] をクリックします。 

感 [Set File Size] ダイアログ setRiesize I 

が表示されます。ご希望 
のファイルサイズを設定 
して [0K] をクリックします。 


Enter the amount of disk space to set 
aside for the capture tile. E>ds が ne video 
data in the file will be lost. 


Free disk space: 
Capture tile size: 


38273 MBytes 
|| MBytes 

1 Cancel J 


(5) [File] メニューの [Save Captured Video As] をクリックしてキヤプ 
チヤした動画を保存します。 




本製品に肤プレビューアプリケーシヨン 「ArcSoft Magic-i 」 が添付されて 
います。 「ArcSoft Magic-i 」 を使え肤リアルタイムでビデオの画質を補正 
し、ビデオエフェクトを追加できます。 

また、優れたビデオエフェクトを追加しながらオンラインで友人や家族と 
ビデオチャットが楽しめます。 

ArcSoft Magic - i は 、 ArcSoft Inc . にて 
mOCIIC 匿訊た製品です。 


r #| 本ソフトの使用方法およびお問い合せは、弊社では承っており 
1*'」ません。ご使用の際は、オンラインヘルプ徊面右上の「?」マー 
ま意 クをクリックすると表示されます)をご参照くださし、。 



[ズーム イン/ ズーム アウト] 
ズームイン、ズーム アウト 
を行います。 


[フェイストラッキング] 

1回クリックすると、画面 
上の人の顔が常に中央に 
位置するよう、自動的に調 
整されます。再度クリック 
すると、この機能が OFF に 
なります。 


にフエクトを有効にする] 

チェックマークを 付けると、 
変おやミラー等の各種ェ 
フエクトが使用できるよう 
になります。 


操作画面 


お問い合わせ-修埋窓口-備品販売窓口 


お問い合わせ - 修理窓 □- 添付品の販売については a 乂下の順にてご確認いただきますよう 
お願い致します。 , 

マニュアル饰刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 


弊社ホームページにて 最新 Q & A 情報、最新ドライバ•ファ- 
ムウェアを ご確認く ださい。 


サポート情報 


86886 .jp (ハ□バッファ □-) 


( http://www 不要） 


上記で改善しない場合は、 バッファローサポートセンターへ 
お問い合わせください。 


インターネット （E メール)でのお問い合わせ先 


Web サポート86886 . jD / mail / ( http://www 不要） 

※上記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより 
質問をお送りください。 


電話でのお問い合わせ先 


※電話番号はお掛け間違いのないようにごま意ください。 

;..まを第1センタ- j 03 - 5781 - 7435 月〜±9:3〇〜似〇〇 
曾?遣 i 皆.夕づ 03 - 5365 -3102 日〜±9:30〜19:00 
(.£暫: .一 i 050-3101 -0070 月〜±9:30〜19:00 

: 名古屋 •； 052-619- 18 ブ S 月〜金(祝曰除く） 

、 .. ム U ■ブ■ロム J 9:30〜17:00 

*1NTT 固定電話からは全国一律り .34 円 / 3 分で利用可能。 

( ま ) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。 


手紙でのお問い合わせ先 


干 457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 
(株)バッファローサポートセンター宛 


修理は乂下のバッファロ ー修理センターまでご依頼ください。 

※修理品送付の前に齊社への連絡は不要です。 

保証書について修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款を 
よくお読み下さい。 

修理 web 予約 靡社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の 

状況確認が可能です。 

86886.jp/shuri/ ( http://www 不要） 

送付先住所 干457—8570愛知県名古屋ホ南区豊田 3-3-5 

株式会社/ くッファロ ー修理センター受付宛 

電話番号 052-698-7330 

※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 
月〜金(祝日を除く） 9:30 〜 12:00 じ: 00 〜 17:00 
送付いただく物本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票户） 

* 修理依頼票は靡社ホームページよりダウン□-ド可能です。 

ドち貴事;!:百1 

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵 
送は固くお断りします。 

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送 
中の事故においのま、齊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証してい 
ただくなどの措置をお取りください。 

※修理期間は、製品の到着後10日程度(齊社営業日数)を予定しております。 
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は 、 r 
修理完了日より3ヶ月間のいずれか長し、ちとなります。 


製品の添付品販売(一部)、ダウン□-ド （ ドライバ • ファームウエアなど)の代行 
サービス馆料)は下記のページをご覧ください。 


添付品の販売(備品販売窓口)ぺージ 


86886 J D/bi hi n / ( http://www 不要） 


ユーザ登録はこちらのページ 
より登録いただけます。 


86886.jp/user/ ( http://www 不要) 


保証契約約款 

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関するな証の条件等をも弓定するものです。お客様 

が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合はイ呆証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 

購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返が下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権 

利が制限されるものではありません。 

第1条(定義） 

1この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 
重要な証明書をいいます。 

2この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用ち法に基づいて製品を作動させた場合であっ 
ても、製品が正苗に機能しないが態をいいます。 

3この約款におし、て、「無償修もと比製品が挪章した場合、弊出)端償で行う当謙障偃所の修1をし、しずす。 

4 この 約款において、「無償保証」とは、 この 約款に規定された条件により、薛社がお客様に巧し無償修 
巧をお約束することをいいます。 

5この約款において、「ち償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 
お客様から費用を頂戴して薛社が行う当該故障個所の修理をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際してお包されたもののうち、本体部分をいい、付属 
品および添付品などはさまれません。 

第2条(無償保証） 

1製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に贈社に巧し修理を依頼すること 
により、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間巧であっ 
ても無償保証の適用を受けることができません。 

2修理をご依頼される勵こ、保証書をご提示頂けない場合。 

3ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No . 等の重要事項が未記入または修正されてい 
ること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No . 等の重要事項が 
消去、削除、もしくは改ざんされてし、る場合。 

4販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書 
類（レシートなど)が添付されていない場合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起 
因して故障または破損した場合。 

6お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの从外の機器と 
の接続により故障または破損した場合。 

7 乂災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異萬電圧などの外部的要因により、故障または 
破損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消'耗部品を取り換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用ち法にあると認められる場合。 

第3条(修理） 

この約款の規定による修型ま、ホの各号に規定する条件の下で実施します。 

1修理の ご' 依頼時には製品を弊社修理センターにご送付くださし、。修理センターについては各製品添付の マニュアル 
(電子 マニュアルを 含みます)または/ か ケージをご確認くださし、。故送料は送付元負担とさせてし、ただきます。また、 
ご送付時にはを配便など'送付控えが残るち法でご送付くださし、。郵送は固くお断り致します。 

2修理は、製品の分解または部品の交換もしくは巧修により行います。但し万一、修巧が困難な場合ま 
たは修理費用が製品価格を上回る場合には、保証か象の製品と同等またはそれ L 乂上の性能をちす 
る他の製品と交換する事によりが応させて頂く事があります。 

3ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修巧に際しましては、修巧の内容により、ディス 
クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござい 
ますが、修理の際、薛社は記憶されたデータについてノ くックアップを作成いたしません。また、薛社は 
当該データの破損、消'失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、興社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 

5有償修掛こより、交換された旧部品または旧製品等についても、鮮社にて適宜廃棄処分させて頂き 
ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し 
部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 

第4条(免責事項） 

1お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 
行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

2お客様がご殖入された製品について、隠れた概肋硬った場合比この約款の規定にかかわらず、無償にて当該固 E を 
修補しまたは瑕疵のなし、製品または同等品に交換致しますが当誘固助〔基づく損害瞄實の責に任じません。 

3弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 
記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。 

第5条(ち効範囲） 

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また'海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保 

証もいたしません。 


•製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更さ 
れる場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

• BUFFALO ™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名 
は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®\ ◎などのマークは記載 
していません。 

株巧会な /X ツフア □— 第 3 版発行 2007/2/23 

BWC-130MS03A シリーズ取扱説明書 PY00- 32207 -DM 1 0-03 Cl 0-01 2 


















































































































































